15TH TITL. COLLABORATIVE STUDY 
SAMPLE C3 
GPC LIGHTS KS SP 


TPM 

PUFF 

WATER 

NICOTINE 

TAR 

(mg/cigt) 

COUNT 

(mg/cigt) 

(mg/cigt) 

(mg/cigt) 

11.74 

7.62 

1.231 

0.651 

9.858 

11.72 

8.28 

1.242 

0.696 

9.782 


8.14 

1.339 

wmsmmfc 

9.980 

12.30 

8.22 

1.224 

0.695 

10.381 

11.88 


1.242 

0.659 

9.979 

11.26 

7.50 


0.632 

9.528 

11.36 

7.68 

1.066 

0.637 

9.656 

11.08 

7.88 

1.204 

0.636 

9.240 

11.76 

7.84 

1.314 

0.653 

9.793 

12.06 

7.74 

1.440 

0.658 

9.962 

11.40 

7.64 

1.274 

0.645 

9.481 

11.70 

7.68 

1.253 

0.662 

9.785 

11.42 

7.76 

1.147' 

0.663 

9.609 

11.60 

7.66 

1.132 

0.647 

9.821 

11.90 

7.96 


0.669 

10.000 

11.86 

8.04 


0.627 

10.052 

10.40 


■ 

0.590 

8.835 

10.88 

7.64 

1.149 

0.660 

_ 9,071 


1 

1.124 

0.602 

9.034 

12.64 


1.287 

0.705 

10.647 


t = tar outlier per the M.A.D. test, 
n = nicotine outlier per the M.A.D. test, 
p = puff count outlier per the M.A.D. test, 
x = associated data deleted per nicotine and/or tar outlier. 


AVERAGES 



TPM 

(mg/cigt) 

PUFF 

COUNT 

WATER 

(mg/cigt) 

NICOTINE 

(mg/cigt) 

TAR 

(mg/cigt) 

Ave 

11.58 

7.83 

1.208 

0.655 

9.725 

S.D. 

0.54 

0.25 

0.104 

0.032 

0.443 

n 

20 

19 

20 

20 

20 
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